ES DURO A VECES 


Caen Cármenes, ciegas, del cielo, 
como muertas, venían evaporadas. 

Y lloraban sin lágrimas 
en nuestras manos. 

Di que no, me decían, 
pero ellos no podían. 

Y toda aquella sangre. 

Pido perdón al alma mía. 

Negadlo todo, es falso, 
mira como crecen 
las margaritas. 

Rubias y blancas 
y enamoradas. 

Todo es falso, 
la ira y la muerte, 
las mentira. 

Mira como crecen 
las margaritas 
rubias y blancas 
y enamoradas. 

Hermosas y simples 
serán un día 
vilmente pisoteadas. 
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